ウル トラ リニア 接続 で の 最大 出力 を 再考 する 


ステ レオ - バハ ワー 


本 論 に 入る 前 に , 前 回 発表 し た 6 
V 6 ULPP の の クリ ッ ピ ング ・ レ ベ 
ル に 付い て 述べ た と ころ で , 過去 の 
デー タ が 見 あたら な いと 述べ まし た 
が , 実は 前 回 , 昭和 29 年 まで し か 調 
べ ま せん で し た . 原稿 を 送っ た 後に 
な っ て , 昭和 30 年 6 月 号 31 頁 に 桑 
原 隆夫 氏 に よる 6V6UL PP の 入 
出力 特性 が 記さ れ て お り , また 同じ 
年 の 8 月 号 の 見 開き に 内 外 Hi-Fi 
アン プ の ひずみ 率 特性 が 掲載 され て 
いま し た .。 

も う 少 し 調べ て いれ ば 良かっ た と 
悔やん で も 仕方 が あり ませ ん . 遅れ 
ば せな が ら , 述べ させ て 頂き ます . 
桑原 氏 の デー タ で は クリ ッ ピ ング ・ 
レベ ル は 6 W~^-7 W の 間 に あ る よ 
う で ,。 前 回 の アン プ が 異常 な 動作 を 
し て いる 訳 で な いこ と が 証明 出来 た 
よう で で の 

また 同年 8 月 号 の 見 開き に は , 6 
V 6 PP を 用 いた キッ ト の デー タ が 
掲載 きれ て いま す が , その 中 に UL 
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| rm | 
| = EN ) 2 の 7 = 
「 の 


PP の も の が 2 機種 あり まし た . 最 
も 出力 が 大 きい の は サン スイ の キッ 
ト で 全高 調 波 ひ ずみ 1% の 点 が 7 
W 弱 と な っ て いま す . 

今 1 台 の も の は 整流 管 に 傍 熱 型 の 
5 GK 4 が 用 いら れ て いる に も か か 
わら ず , 全高 調 波 ひ ずみ 1% 以 内 で 
の 出力 が 5 W 未満 に な っ て いま が , 
これ は お そら く OPT の 能率 の 差 に 
よる も の と 思い ます (サン スイ の キッ 
ト の 整流 管 は 直 熱 管 の 5 Y 3)、 

この 記事 の 中 に , ビー ム 管 接続 の 
も の が 発表 され て いま す が , な ぜ か 
UL PP の も の より 出力 が 少な い の 
で す 。 1 機種 に つい て は スク リー 
ン ・ グ リッ ド の 電圧 を 下げ る た め , 
直列 に ドロ ッ パ ー が 入っ て いる いま 
す 。 不用 意 に この よう な 回 路 を 用 い 
る と 出力 の 大 幅 な 低下 が 生じ る こと 
が あり ます の で , これ が 原因 で ある 
か も 知れ ませ ん . 

し か し ,。 今ひとつ の も の は スク リ 
ー ン 電源 と プレ ー ト 電源 は 共通 で 


アン ブ の 製作 


し か も 整流 管 に 傍 熱 型 の 5GK 4 が 
用 いら れ チ ョ ー ク ・ イ ンプ ッ ト が 採 
用 され て いる に も か か わら ず 6 W 
を 切っ て いま す が , この 原因 を 追求 
し よう に も 各 電 極 の 電圧 値 も 電流 値 
も 記さ れ て いま せん の で 確か め る こ 
と は 出来 ませ ん で し た . 

な ぜ こ こま で 規格 表 の 最大 出力 と 
実際 の 最大 出力 と の 違い を 気 に する 
の か と 言い ます と , 武 未 先生 が ラ 技 
1960 年 6 月 号 か ら 始ま っ た 「PP シ 
リー ズ 」| を 読ん で か ら な の で す . そ 
れ ま で は , 真空 管 メ ー カ ー か ら 発表 
され た 規格 表 に よる 最大 出力 と 実際 
に 製作 され た も の と 違い に つい て 電 
源 が 理想 的 で な いと か , 使用 し た 球 
が 必ず し も 最良 の 状態 で は な いた め 
だ と 言わ れ て いま す ( 今 で も , その よ 
うな こと が 書か れ て いる の を 見 か ける 
こと が ある ).。 PP シリ ー ズ で OPT 2 
次 側 の 出力 は , 1 次 側 出力 か ら 
OPT の 定 損失 を 差し 引い た 値 に な 
る こと , 最大 出力 と き に プレ ー ト 電 
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電 第 1 凶 6F6UL プ ッシュ プル ・ ※ 記入 の 無い 部 品 の 定数 は 調整 の 後記 入 する 
6 パワ ー・ ア ンプ 全 回 路 図 
ee か 指定 な き 押 抗 回 は 1/2 型 カー ポン 抵抗 
と 圧 を 規定 の 値 に 設定 すれ ば 電源 の レ 
の よ ギュ レー ショ ン が 多少 悪く て も 規格 球 は 。UZ-2 A 5, UZ-42, 6F6, 6 
ー 6F6UL-MLF PP の 製作 2 
ナ る 表 に 掲載 され た 出力 が 得 ら れる こと F 6 GT,。6F6G と さま ざま な バリ 


T2 を 知り まし た . それ 以来 , 最大 出力 前 回 の アン プ を 電圧 増 由 段 お よび エー ショ ン が あり ます が , これ ら の 
* ら が 設計 値 と 異な る と き は その 原因 を 電源 部 は その まま 残し , 出力 管 を 6 違い は ベー ス が 2A5 と 42 が UZ 
な 納得 が いく まで 追求 する の が 習性 と V6 か ら 6F6G に 変更 し て 実験 を で 6F6 族 が US で あり ,。 2A5 の 
電 な り ま し た . 続け た いと 思い ます . 6F6 と いう ヒー タ 電 圧 が 2.5 V と いう 他 に は 
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ま 残 し ます の で , 変更 し た と ころ は , 
電源 回 路 の 一 部 と 出力 回 路 に 限定 さ 
れ ま す . 出力 管 6 F 6 の 増幅 度 が 6 
V 6 と 比べ いさ さか 低い の で 負 帰 還 
量 が 1 次 , 2 次 と も 浅く な り ま す が , 
仮に 1 kHz-1 W 時 の ひずみ 率 を 測 
っ た と ころ 0.5% を 下回り DF 値 
も 7.1 と 手頃 な 数 値 を 示し まし た 
の で , この まま 実験 を 進め る こと に 
し まし た 。 


試作 機 の 特性 


1. 入力 対 出力 特性 


第 2 図 は 試作 機 の 入力 対 出 力 特 性 
で す が , クリ ッ ピ ング ・ ポ イン ト は 
6.5 W と 前 回 より 若干 下回り まし 
た . MLF 14 dB を か けた と き の 雑 
音 電圧 は 負 帰 還 量 が 減っ た に も か か 
わら ず 0.08 mV を 示し まし た . 今 
回 も プレ ー ト 電流 お よび スク リー 
ン ・ グ リッ ド 電 流 共 に な 信号 と き と 
クリ ッ ピ ング と き と ほ と ん ど 差 が あ 
り ま せん の で , 最初 の 目論見 と 違い 
A 級 PP と し て 動作 し て いる よう 
で す .。 どう や ら ,。 自己 バイ アス を 採 
用 し た 場合 , プ レー ト 電 圧 を 少々 上 
げた ぐら いで は 思っ た よう な AB 
級 と し て の 動作 を し て くれ な いよ う 
で す . この 問題 は 今後 の 課題 と し て 
残し て お きた いと 思い ます . 


2. 振幅 の 周波 数 特性 


第 3 図 に 振幅 の 周波 数 特性 を 掲げ 
ます . 傾 可 は 前 回 の それ と ほとん ど 
変わ り ま せん が , 負 帰 還 量 が 減っ た 
た め 150 kHz 付近 の ピー ク が 少し 
下がっ て いま す . 低 域 の 周波 数 特性 
は 一 見 何 の 問 題 は な いよ うに 見 えま 
す が , 低 域 の と き 定 数 が 3 段 で ある 
こと は 十分 注意 し て 取り 扱わ な けれ 
ば いけ な いよ う で す 。. 

低 域 の 特性 を 今 少し 改良 し よう と 
し て , 初段 と 位相 反転 段 の カッ プリ 
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シグ ・ コ シン デン サ を 増やし た と と ろ 。 
低 域 に 鋭い ピー ク が 現れ まし た . こ 
の 位 の ピー ク に な る と 安定 性 に 問題 
を 生じ る お それ が あり ます . 以前 発 
表し た 6 BQ 5 MLEF-PP の 場合 に 
は ここ の と き 定 数 を 少し ぐら い 変 え 
て も , さほど 問題 は あり ませ ん で し 
3 

これ は 使用 し た OPT・EX-40-5 
の コア ・ ボ リュ ー ム が 大 きく 。 1 次 
イン ダク タン ス の 最小 値 が 170 H 
と 比較 的 大 きい こと に 加え , 内 部 負 
帰 恒 量 が 12 dB と 試作 機 と 比べ 深 
く 出力 段 の 低 域 と き 定数 が 低い の 
で , 位相 反転 段 の 入力 の 低 域 と き 定 


数 と 出力 段 の と の スタ ガー 比 が 大 き 
く なり, 問題 生じ な か っ た の で は 
な いか と 思い ます . し か し , 今回 の 
試作 機 で は スタ ガー 比 が 接近 し て い 
る た め 。 低 域 の スタ ガー 比 を 大 きく 
変え る こと は 低 域 の 不安 定 に つなが 
り ま す の で , 厳重 な 注意 が 必要 で す . 


3. イン ピー ダン ス の 周波 数 特性 


第 4 図 に イン ピー ダン ス の 周波 数 
特性 を 示し ます . 前 回 の それ と 似 た 
よう な カー ブ を 描い て は いま す が , 
負 帰 本 量 が 少な い に も か か わら ず , 
高低 域 で の イン ピー ダン ス の 変化 が 
大 きい の は 出力 管 の 違い に よる も の 


@ 6V 6 の メタ ル 管 より 6F 6 の 方 が や さ し い 印象 を うけ る 


に 名 4 


2 と 。 

た だ な ぜ か , 尽 ア メ ・ ナ タダ の 
ォ ル テ シ モ の と ころ で 音 が 崩れ る の 
が 気 に な り ま し た . ボリ ュー ム を 少 
し 下げ れ ば この 現象 が な く な り ま す 
の で , た ぶん 出力 管 の 飽和 に よる ブ 
ロッ キン グ 現 象 が 起き て いる の か も 
知れ ませ ん (同じ ピア ノ 曲 で も ピア 
ノ ・ コ ンチ ェ ル ト で は この 現象 は 起き な 
い ). 出力 段 の 入力 回 路 に CR 接続 を 
用 いた と きこ の 現象 を 生じ る こと が 
間々 あり , これ を 避け る た め に は ヵ カ 
ソー ド ・ ホ ロワ 直結 ドラ イブ を 採用 
すべ きだ と 思い ます . 

し か し , 6F6 の UL 接続 は 充分 
成立 する こと ,。 そし て 。 何 より 音 が 
よい こと で す 。. 42 三 結 PP の 音 に は 
RI 

, UL 接続 で 同じ 性 質 の 音 が 聞け 
oo 

し か し , 試作 機 の 外観 は 出力 管 が 
大 きす ぎ 収 まり が 悪く 。 こ の シャ ー 
シ で は 無理 な の で , 最初 の 計画 通り 
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@ ISO の OPT と 6F6 回 り の ワイ ヤリ ング 


出力 管 を 6 V 6 に 戻し ます が , 捨て 
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